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Chenchu 


Chenchu är ett dravidiskt språk, talat i Indien. Det talas 
av cirka 26 000 personer 

Se även 

■ Indiens historia 

■ Indiens språk 


Källor 


1. ^ [a b] Ethnologue report for language code: cde 
(http;//www.ethnologue.com/showJanguage.as 
p?code=cde) (engelska) 



Chenchu 

Talas i 

Indien 

Region 

Andhra Pradesh 


Karnataka 


Orissa 

Antal talare 

26 000 (2007) [1] 

Språkfamilj 

Dravidiskt 


■ Syd-Centralt 


■ Telugu 


■ Chenchu 

Skriftsystem 

Teluguskrift 


Språkkoder 

ISO 639-1 

ingen (http://www.loc.gov/st 


andards/iso639-2/php/langcocl 


es_name.php?iso_639_l=) 

ISO 639-2 

dra (http://www.loc.gov/stan 


dards/iso639-2/php/langcodes 


_name.php?code_ID=118) 

ISO 639-3 

cde 


Denna artikel om historisk lingvistik, språkfamiljer, enskilda språk eller dialekter saknar våsentlig 


information. Du kan hjålpa till genom att lågga till den (https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Chenchu 
&action=edit). 


Hämtad från "https://sv.wikipedia.Org/w/index. php?title=Chenchu&oldid=37226937" 
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